Ughdarras lonadail: Cathair-bhaile Dhùn Éideann 


Clàr 4.4. Aireamh dhachaighean a rèir àireamh chàraichean sna dachaighean. 


Bliadhna Àireamh chàraichean san dachaigh Dachaighean 
0 1 2 3 is còrr iomlan 

1971 99,139 54,609 8,757 1,035 163,540 

1981 88,100 60,852 13,558 1,938 164,448 

1991 86,217 74,300 22,036 3,027 185,580 





